COMBIEN ? 

Vous avez maintenant une idée claire de ce qu’il faut faire 
pour tailler vos rosiers ou vos arbustes. Demandez à votre 
vendeur Weldom de faire une estimation du coût 
des matériels et outils dont vous allez avoir besoin. 


ÉVALUATION BUDGÉTAIRE 


Matériaux et matériels 

Paille de fumier ou tourbe blonde (pour paillage) 

Insecticide 

Fonsicide 

Engrais 

Outillage (entourez les outils que vous avez déjà) 
Sécateur 

Sécateur élagueur 

ou coupe-branche 

Pulvérisateur 

Gants de jardinier 


Total HT 
Taxes 
Total TTC 


Ceci n’est qu’une approximation qui vous permet de vous faire 
une idée du budget à prévoir. Elle n’a pas valeur d’engagement. 





- Ne taillez ni trop près du bourgeon - cela risquerait 
d'entraver sa pousse - ni trop haut pour éviter un chicot. 

- Ne taillez pas les rosiers anciens tous les ans 
pour les préserver mais nettoyez-les en novembre 
systématiquement 


Votre magasin Weldom ne saurait être tenu pour responsable des résultats insatisfaisants 
obtenus suite à une mauvaise utilisation ou manipulation du matériel et des produits pour 
réaliser les travaux. Les informations indicatives de cette fiche ne sauraient dispenser de 
recourir, en cas de besoin, aux conseils et avis spécifiques de professionnels qualifiés. 
N’hésitez donc pas à faire appel à l'un de nos vendeurs. 




QUOI? 

La taille de ses rosiers et arbustes est indispensable 
pour préserver leur bonne santé et leur donner une 
belle floraison ainsi qu'une forme harmonieuse. 

Ce seste simple doit cependant respecter certaines 
rèsles pour ne pas abîmer les plantes. 

La taille annuelle ne vous dispense pas de nettoyer 
résulièrement les branches de leurs rameaux morts et 
d'un entretien de la terre pour favoriser la pousse. 


Les rosiers peuvent avoir deux variétés 
de floraisons : 

- les rosiers remontants qui fleurissent plusieurs 
fois par an de mai aux premières gelées et dont 
la durée de floraison varie suivant les variétés. 

- les rosiers non remontants qui n'ont qu'une 
floraison abondante chaque année au printemps. 


BON À SAVOIR 


- Pour les arbustes négligés depuis plusieurs 
années (rhododendrons ou azalées par 
exemple), il existe un moyen de les rajeunir en 
rabattant les branches à la scie à environ 1 m 
du sol. De nouvelles pousses apparaîtront et ils 
refleuriront au bout de 3 ans environ. 

- Pour les forsythias, les groseilliers à fleurs et 
certains arbustes qui ne fleurissent que l'été, il 
faut tailler les branches après leur floraison. 




COMMENT? 



g Taillez à l'oblique de manière à protéger le bourgeon de l'eau de pluie qui s'évacuera du côté opposé, 

y Si deux bourgeons sont au même niveau, taillez dans ce cas à l'horizontale. 

Q Si les bourgeons sont répartis de part et d'autre du rameau de façon régulière, taillez à l'oblique au-dessus 
du bourgeon supérieur. 


g Bien tenir son sécateur : la lame doit être du côté du rameau restant pour trancher net, 
l'autre partie écrasant le côté de la branche à enlever. 



g Humidifiez les saisnées, puis logez 
les boîtiers dans le plâtre frais 
jusqu’à affleurer la surface du mur, 


g Pour les rosiers tiges et buissons, 
taillez à 3 à 5 yeux, soit à 20 cm 
environ du point de greffe. 


g Pour les rosiers grimpants non 
remontants, taillez à 2 yeux et 
gardez 6/7 branches principales. 


fl Pour les arbustes, aérez la base en rabattant au sol les 
plus vieilles branches pour stimuler les plus jeunes et 
taillez-les suivant leur spécificité en gardant le principe 
de taille indiqué pour les rosiers. Taillez les branches 
mortes ou malades dès qu'elles apparaissent, 







